maszynista c. k. kolei państw., 


przeżywszy lat 47, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 17 grudnia 1903 r. 


W ciężkim smutku pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na 
obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się w sobotę dnia 19-go b. m. o godzinie 3-ciej popołudniu 
z domu żałoby L. 8 przy ulicy Topolowej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w poniedziałek dnia 21-go b. m. o godzinie 8-mej rano w kościele św. Mikołaja. 


łakiad pogrzebowy Jana Wolnego ul. św. Tomasza L. 4. Filia ul. Kopernika 6. 


